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Cebuano 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 


Cebuano (også kaldt Sugbuanon) er et austronesisk sprog talt 
af omkring 21 millioner mennesker i Filippinerne. Cebuano er 
en del af Visaya-sproggruppen. 

Cebuano tales af indbyggerne i Cebu, Bohol, Negros Oriental 
og folk i den vestlige del af Leyte samt i provinsen Southern 
Leyte og i det nordlige Mindanao. Sproget tales også nogle 
steder i Samar. Beboerne i Bohol kalder også sproget for Bol- 
anon, mens cebuano-talende indbyggere i Leyte kalder sproget 
Kana. 

Se også 

■ Filippinsk 

■ Tagalog 

■ Waray 

Eksterne henvisninger 

■ Ethnologue rapport for Cebuano (http://www.ethnolo 

gue.com/show_language. asp?code=ceb) 

■ Bansa.org Cebuano Ordbog (http://www.bansa.org/? 

q=dictionaries/cmd&dict_lang=Cebuano) 

■ Arangkada Wiki (http://wikihost.org/wikis/pinoy/) 
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Område (i Filippinerne), hvor der 
tales Cebuano 
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